9 - 22-98 


PORT WARDEN REPORTS FILE 

Box 1 of 3 


Volumes measure 14" x 8 3/8" 

1909-10-11 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1919 

1920 

1921 


a:pnrtwar 1 


/ 





9 - 22-98 


PORT WARDEN REPORTS 

Box 2 of 3 

Measure 14" x 8 3/8" 

1922 

1923 

1924 

1926 & January, 1927 


a:portwar2 












9 - 22-98 


PORT WARDEN REPORTS 

Box 3 of 3 


Volumes measure 8 3/4" x 11" 


1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 


a:portwar3 


3 














